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Session de travail de Ja HEA: L’economie Energetique au- 
jourd’hui et demain 21120 
Colloque international sur ’electronique nucl&: re ..1263 


206 


2007 


08335 
ER 7 d’etude Elektrizitätswerk der Stadt Bern . . 78, 
2.53 Visites, voyages de N Flectröna SAL Bar ST 
Das Betriebszentrum Rolle der aaa Vaudoise iv Industrielle Betriebe, der a Brugg. ? 2 
d’Electricite . ; ; Kabelwerke Brugg ru8g . 
Besuch bei der Ebauches SA, Neuchätel . 422 Weber AG, Emmenbrücke . . 421 
La Presse ä Hopflauenen et Innertkirchen I . 850 Allgemeine Elektricitäts- Gesellschaft, Brankiurt t (Main) 2 152 
Neues BL Bbonzentialeneysien! bei den schweizerischen 857 Polymetron AG, Glattbrugg. . . ie 
PTT-Betrieben u a EN we z Adolf Feller AG, Horgen : 
La presse ä Lucens ER Se Bell Maschinenfabrik AG, Kriens. SS 
Betriebsbesichtigung bei Carl Maier & Cie., Schaffhausen 1265 Bonnard & Gardel, Lausanne . Ä 335 
Compagnie Vaudoise d’Electricite, Lausanne WE - 1264 
2.54 Distinctions, concours, fondations SA; Energie de I’ Ouest-Suisse, Lausanne . 381.935 
a ee Ahasi Ciba K. K. Mizushima (Japan) . . 1088 
BE a ernster de tesmem eh 2, aa ne H 
Prof. Dr. phil. H. König, Ehrendoktor der EPUL 2 De nl Ban 3 Noirajeie. u. i 1088 
Dr. chem. G. de Senarclens, Ehrendoktor der ee Kul 206 Sı. Gallisch- Appenzellische Kraftwerke AG, St. Gallen . 98, 935 
Ben Keller, Ehrendoktor der Technischen Hochschule Ir Schweizerische Metallwerke Selve & Co., Thun . . . 22 
annover . . NEN na eh i : ; 
Prof Be. techn, Bring.  M.1.0/Sı, Zur, Zihrekiuneke de Snde Wienhirs > Sn SH 
a 2 
ngi Camille Bauer Messinstrumente AG, Wohlen : 330 
E.“ Bi en KR Sektion Sehweiz a 464 Industrielle Betriebe der Gemeinde Wohlen, Wohlen . 1264 
amerikanischen Institute of Electrical and Electronics ne Zi > RE ER ae 
SE Senn 142 Franz Rittmeyer AG, Zug . . 575 
ngineers ( ) gewä a Accumulatoren-Fabrik Oerlikon, Zürich . 513 
Albiswerk Zürich AG. . 200206 
? ALUMAG, Aluminium Licht AG, Zürich . 3810518 
Er ? A Baumann, Koelliker, AG für elektrotechnische Industrie, 
2.6 Administrations, firmes, personnes TERN ER Er f 2] 
Escher Wyss AG, Zürich . 728 
20. : : AG Kummler & Matter, Zürich 206 
2.61 Administrations, firmes Micafil AG, Zürich 513 
Fabrik elektrischer Apparate, SBIEner & Schuh AG, Minnesota Mining Products AG, Zürich . 287 
Aarau. . 2 : 20671088 Rediffusion Zürich AG, Zürich . . 1264 
AG an, u & Cie., Baden ; 2 549, 721, 1142 Schindler-Aufzug- und Uto-Kran- Fabrik, Zürich . 152 
Motor-Columbus, AG für elekt rische Unternehmungen, Schweizerische Aluminium AG, Zürich . 206 
® Pen E = ze x > i el Schweizerisches Institut für Hauswirtschaft, Zürich . Te2il 
ordostschweizerische Kraftwerke "AG, Baden . 98, 830  Trafag AG, Zürich 98 
Elektrizitätswerk Basel . . . 1088 Eidg. Wasser- und Energiewirtschaftskommission 152 
Emil Haefely & Cie. AG, Basel B 721 Eidg. Kommission für die Ausfuhr elektrischer Energie . 152 
Adoif Schmids Erben Aktiengesellschaft, Bern 3.13 Eidg. Kommission für Atomenergie . SEE 152. 
Bernische Kraftwerke AG, Bern . 98 Arbeitsgemeinschaft vierer Küchenbaufirmen . 464 
2.62 Communications concernant des personnes 
Page Page Page 
Abegg, K.. ED Gonzenbach, R. . 152 Roth, A. 1088 
Ammann, E.. 935 Gosteli, W. 935 Schaelchlin, M. W.. 1142 
Bentele, G. 935 GRvatel . 1264 Schmid, P. 98 
Bitterli, H . 1088 Guanella, G.. ID) Schnetzler, M. 98 
Böni, LEN .....1088 Häsler, W. 206 Schüpbach, R. 1142 
Bohli, Wir. 110, 1 Heyner, J. 206 Schumacher, Edgar 
Boveri, Th. 1088, 1142 H in. A z > S 1264 
Buechler, K oc era ner 1008 
i NEIN: N A enarclens, G. de 
Bussy, E 3 . 1264 Imhof, Alfred 152. Sidler, B. . 2 
Camponovo, E. „ lab Kaelin, J.-M. 935 Sigg, Hans 830 
Capol, B. . 381 Keller, Curt . 421 Stalder, M. 381 
Chabloz, Ra Ti Keller, H.. er Streiff, F 
husten, E. . 1 AO I 
en ; . 1088 Keusch, Ch. . . 1264 Strutt, M.J.O. . 464 
ristoffel, M. . 1142 Klemperer, G. . 1264 Suter, sl. 1088 
Curchod, D. . a König, H.. 29206 Tanner, H. 1264 
Degoumois, Ch. . 1142 Kreis, O. LAD: Thöni, F.. 206 
a F. 421 Merz, Th.. OR Thurnheer, H. 152 
BE IE. b 935 Meyer, H. 2) Ungrad, H. 1142 
ggen erger, H- P. : TA Minder, P. 721 Vetsch, U. 98 
Ehrismann, W. 381 Müller, P.. 381 Villa, R. 98 
Enderli, E 421  Müri, W. . 935 Wang 
Fehr, A anger, W. 1142 
N ; ss Noser, R.. . ud Weber, U. 2 721 
onallar ii . Nyffeler, W. . 98 Wiedemann, E. . 1142 
& e DRLNeRe . 1264 OTTO 935 Wisler, H. 377 
SE 1088: / Pnk On #112 Wr. 98 
olay, . 1264  Quervain, A.de. . 1142 
2.63 Historique, jubilai “un Peg 
Ä istorique, jubilaires Robert Boyle 1627-1691 . 263 
Georges Leclanche. — J. Piguet 209 Sim&on Denis Poisson 1781-1840 . 401 
Grössen der Technik: al Alioth 1848—1916% Aal, 
Felix Savart 1791-1841 a N | 
135 Der erste Transformator . 


Page 
Merserster Zähler [882.20 SEE 365 
Magnetelektrische Maschine von Pixii, 1831 3]. 
BDenslielestapbsvonSommern er 555 
irommelankeme 1872 ee 37 
Der Zekeuelggarnin, a ER 
Daszlelephonsvonr@G Belle Fr 195 
Voltasche Säule mit Becher-Apparat um 1800 . BEN 918 
Experimente von Otto von Guericke mit der Schwefel- 
Kucelseer EB ET DE a OST 
Der Doppel-T- Anker, 1856 N h 1119 
Die Glühlampe von Edison 1878/79 1183 
Dynamomaschine von Siemens 1866 ee 1241 
23 Jalıe Cana A 
SV Jane siosenınle 000 er 


2.64 Articles necrologiques 


Page 
Baumann r205 Hintermann, Ernst 7 
Erb, Emil } 2] Koestler, Waldemar * . 
Ealbertsma, Nicolaas * De 977. Rüegg, Paul 7 
Page 


2.7 Associations, expositions, public relations 


2.71 Associations suisses 


Comite national suisse de la Conference Mondiale de 
l’Energie. Tour d’horizon du President. — E.H. Etienne 


198, 1026 
Generalversammlung Schweizerischer ih 
ten-Verband . . 99 
Commission suisse pour l’&change de Stagiaires. avec P’etran- 
DOT 339 
Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband, E36, Hauptver- 
sammlung . . 313 
Vereinigung Pro Radio- Television, Generalversammlung 66 
Schweizerische Vereinigung für Dokumentation, General- 
versammlung . . 1032 
Schweizerische Zentrale für Handelsförderung, Generalver- 
sammlung . . 796 
Commission Suisse d’ Electrothermie, Programme de travail 930 
Commission Suisse d’Electrothermie . . 975 


Schweizerischer Elektrotechnischer Verein. Pressekonferenz 


vom 20. November 1967 1180 
2.72 Associations internationales et etrangeres 
CEI — (Commission Electrotechnique Internationale): 
Sitzungen des CE 48 und der SC 48A...CinOslo . . . 26 
31. Haupttagung 1966 in Tel-Aviv . 5 74,531 
Sitzung des SC 10A in London . el 
Sitzungen der CE 1, CE 50 und des KYe) soBi in London 22366 
Sitzungen des CE 38 11 Bapisa ne: ST EREESIS 
Sitzungen der SC 59C und 59D des CE 59 in "Arnhem . 818 
32. Haupttagung vom 11. bis 25. Juli 1967 in Prag. . . 101 


CEE — (Commission Internationale de Reglementation en 
vue de l’Approbation de IE Electrique): 
25° Session äA Geneve .  . 369, 370, 371, 409, 412 
Reunion a Bruxelles 2 R 398, 638 
R&union a Montreux 1967 . ; 665, 1184 
CENEL — (Comite Europe£en de Coordination des Normes 
Electrotechniques): 
Sitzung der Expertengruppe 2B in Mailand . . . . . 638 
Sitzung des Comite Directeur in Brüssel . 1 
CIE — (Commission Internationale de l’Eclairage): 
16° Assemblee pleniere a Washington . . 157 
UNIPEDE —. (Union Internationale des Producteurs et 
Distributeurs d’Energie Electrique): 


Le 14° congres a Madrid . 649, 1075, 1129, 1194 


Le 15° congres 1970 a Cannes. 1203 
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2.74 Expositions internationales et etrangeres 
Internationale Hausrat- und Eisenwarenmesse, Köln . 15329 
Internationale Sanitär- und Heizungsausstellung, Frankfurt 

(Mana: no: 0 18% 
Microtecnic 1967 SER AN 
Internationale Fachmesse der Kunststoffindustrie . ZIG 
Hannover-Messe 1967. . . ee, 208 
Leipziger Frühjahrsmesse 1967. : 9 7l)G 
3. Internationale Fachmesse für industrielle. Elektronik 

(INEL) . ak 287, 661, 938 
45. Internationale Messe i in \ Padua Met EZ 
Kongress und Ausstellung für Arbeitsschutz und Arbeits- ; 

medizin, Düsseldort” 2 2 va re 1773 
Leipziger Herbstmese . . ... 830 
Hochspannungstechnik auf der Leipziger Frühjahrsmesse 888 
Domestic and Decorative Lightshow 1968, London . . . 938 

2.75 Public relations 
L’obligation d’amener le gaz introduite dans le canton de 

Vaud. —F. Wanner . . ee ey 
Campagne d’information des EMB 2 
La‘presse a Eucens“. 0 20 ee 37 

2.8 Documentation 
2.81 Analyses d’ouvrages 
Mathis, A.: Werkstoffkunde für Elektromonteure . . 887 
Weber, W.: Einführung in die Methoden der Digitaltechnik 566 
Jame’s World Railways 1965...66 . . . f 95 
Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e. v. Technische 

Richtlinien für die Auslegung von Dampfkraftwerken . 337 
Verein für wirtschaftliche Studien, Zürich: Schweizer Pio- 

niere der Wirtschaft und Technik, Band 17°, 37 
Die Kraftwerke Europas — Power Stations of Europe 1203 
AEG-Hilfsbuch N AR 1268 

2.84 Divers 
Neue Dissertationen an der Eidg. Technischen Hochschule 
in Zürich auf dem Gebiet der Elektrotechnik 99, 382 
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Das Leben von Gottfried Wilhelm Leibnitz . a 


Entwicklung der technischen Literatur in Indien 


2.9 Divers 


2.91 Lettres A la redaction 


«Nachdiplomstudium IIL@>2 . 95, 149, 203, 243 


«Blitzschlag in eine 20-kV-Holzmastleitung» 463 
«Proposition pour une meilleure appellation de P’unite de Es 
masse» . Mar CARE 
Zuschrift der Grosskraftwerk Mannheim AG 829 
«Zur Frage des Schutzleiters in Hausinstallationen» “ 


«Eclairage des installations sportives» 


2.92 Communications 


Nouvelles breves 


287, 338, 421, 464, 513, 575, 661, 721, 795, 887, 972, 1088, 1142, 


1209, 1264 
Neubau der H. Schurter AG, Luzern . 2918 
Gewitterblitze i 5 . 1034 
2.93 Nouveautes techniques 
-  Quarzuhren ne 96 
Überwachungsrelais. RE ee Re ea A ee ne 
Steuerschütz . .ı. ET E59, 
Sonnensimulator zum Erproben von n Solarzellen RE 97 
KB-System, vielfältige Bausteine für Befehlseingabe und 
Signalisierung . 150 
Eine neuartige elektrische Kontakt- Abgreifklemme 150 
Programmschaltwerk mit neuartigem Informationsträger 244 
 Datenverarbeitungsanlage für Urlauber . : 244 
Freon-Ultraschall-Reinigungsanlage NP 
Integrierte Schaltkreise : i 245, 930 
Die dritte Dimension kein grundsätzliches Problem mehr in 
der Lichtbildtechnik ? 337 
 Heizmatten zur Trocknung von Transformatoren . 337 
Kompakt-Bauweise für ganze Küchen 338 
Transistorisierter Ladungsverstärker 463 


_ Coupe-circuit ä fusible 43, 247, 292, 551, 724, 977, 1038, 1268 


. Materiel de connexion pour conducteurs . 
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Präziser Istwertgeber 463 
Un nouveau micromoteur 463 
La nouvelle prise mobile multiple <FLEXO» 549 
Heimthermostate . 549 
Quittiertaster und Gefahrenmelder i in einem Gerät 2 


Atomfrequenznormal XSR 


Neue Präzisionswaagen 660 
Multiswitch B i 660 
Dolmetscher- Übungsanlage 660 
Phönix-Durchführungsklemmen 829 
Messwertwandler «Codirot» . 829 
Kontaktloser Wechselstromschalter 829 
Ein neues Partialdruck-Messgerät . 830 
Klebesymbole : 97: 
Programmgesteuerter Koordinatograph «Coragraph» 972 
Eine neue leistungsstarke Schnelldruckermechanik 972 
Glühkathoden-Ionisationsvakuummeter ; 1033 
Neue HF-Grossgeneratoren für induktive und kapazitive 

Industrieanwendungen . . Ne EIS 
Induktionsfreie Polystyrenkondensatoren® 2 103 
Zellen- oder Schaltschrank-Abdeckungen aus Kunststoff . 1033 
Miniaturkondensatoren aus metallisiertem Polykarbonat . 1087 
Automatische Fernablesung von Elektrizitätszählern über 

das Elektrizitätsversorgungsnetz . 3 RR A ERLOST, 
Neue Produkte auf dem Halbleitersektor.. . . 1087 
Das pneumatisch-elektrische Mess- und Steuersystem epel» 1087 
Silizium-Thyristor Er, REITER . 1087 
Das Transferpressverfahren . . 1141 
Metallisierte Polykarbonat- Kondensatoren mit radialen An- 

schlüssen el 
Zwei Fernseher an einer Antennensteckdose . 1a 
Neuer Messverstärker . . . . 1141 
Moderne Fluggast- Information i in Berlin- "Tempelhof 1263 
Neuartige Polyurethan-Duromere . EEE 1263 
Die Erde von fern gesehen 1263 


2.94 Illustrations 
Illustrations 
696, 700, 703, 707, 710, 713, 715, 718, 859, 1054, 1090, 1244, 
1245,.1247, 1248, 12505°1251,1254.21256., 25721258520 
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3. Communications des organes des Associations 


3.2 Marque de qualite 


3.21 Attributions 


Appareil auxiliaire pour lampe & fluorescence . 20 00.466 
Appareil d’interruption 41, 159, 427, 551, 724, 890, 977, 1268 


Condensateur . . 43, 426, 725, 890, 976, 1268 
h Conducteur isol& 42, 158, 247, 426, 552, 125, 890, 977, 1210, 
1268 

'Connecteur 551 


Douille de lampe 42, 159, 427, 551, 890, 976 
Lampe ä incandescence . . . : 43 
2 a, 247, "427, Sol 
42, 159, 292, 724, 890, 977, 


Prise de courant 1210, 12 

 Transformateur de faible puissance r 
158, 247, 292, 340, 428, 466, 551, 724, 726, 890, 1038 

Tube d’installation ö 427, 1038 


3.22 Retraits 


Annulation du contrat . 434928552,81038 


3.23 Changements 


Changement de representant 428 


3.3 Estampille d’essai pour lampes a incandescence 


3.31 Attributions 


Lampe & incandescence 726 


3.4 Proces-verbaux d’essais 


3.41 Epreuves 


Abreuvoir automatique 1038 
Abreuvoir automatique pour veaux 515, 1726-1211 
Accessoires d’installation pour conducteurs de tubes . . . 727 
Aerateur : 103, 208, 515, 1039 
Affüteuses de lames de faucheuses . / 160 
Appareil de desaimantation . "103, 160, 515 
Armoire de toilette i SR LZRO 
Autocuiseur 20T, 
Borne lumineuse TO 
Casserole MERR? 2 103,121 
Clapet de reglage et vanne melangeuse motorises . : 340 
Compteur horaire . EEE I] 
Conduit de filerie TA 2S 
Corp de chauffe . 102, 891 
Dispositif d’ Schairage de balance 159 
Doseur . h } ; 1039 
Fourneau de sauna . 5 664, 891 
Generateur de vapeur avec appareil de cuisson 664 
Gong ä deux tons . ; 102 
Groupe &lectrogene de courant alternatif 340 
Guirlandes lumineuses We 392 
Hotte aspirante . 102 160 728° 
Incinerateur 3 5 159. 
Indicateur de tension : RE 466 
Lit de malade TOT 
Luminaire de miroir 102 
Luminaire de secours . 728 
Moteur . 103, 466° 
Moteur de store . h | 


Moteur pour machine ä coudre : 


sIs sn 
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Palan Electrique a Br SAU 
Partie superieure d’eclairage a’ armoire de toilette 126 
EBENE TERREEHqUES En. Ne a rn 3340 
Plinthes en t£halite . ER . 1038 
Profiles et calotte de recouvrement, one De Rate 
littesrideau s 2.2. IE ER Ta EEE FE 
Tournevis a manche isolant : . 1210 
Tournevis avec indicateur de tension aba 


Vanne £Electromagnetique . 102, 208, 466, =. 891 
Neilleusetästichet sn. 5. 60 


: 3.5 Prescriptions, regles, recommandations 


3.51 Prescriptions, regles de qualite, normes 
SsolllssProTerts 


Prescriptions de securite pour les dispositifs d’alimentation 

de clötures electriques fonctionnant sur batterie et pour 

ceux relies a un reseau de distribution d’energie . . . 44 
Dispositions particulieres des Prescriptions de s&ecurite pour 

les appareils de cuisson et de chauffage pour usages 

domestiques et analogues . ; ee 1269 
Dimensions normalisees de moteurs &lectriques re 293 
Modifications et compl&ement ä la 1'* Edition des Prescrip- 

tions pour les coupe-circuit ä vis et A broches & fusible 

enferm&, Publication 1010.1959 de ’ASE et ä la Norme 


SNV 24480 correspondante . . . 467 
Modifications et compl&ments des Prescriptions sur les 

installations Electriques interieures . . 578 
Modifications des Prescriptions sur les installations &lec- 

triques interieures . . 859 


Modifications des Prescriptions de securite pour les dispo- 
sitifs d’alimentation de clötures &lectriques relies A un 


reseau de distribution d’Energie . . 859 
Modifications des Prescriptions de securite® pour les lumi- 
ae Se ne 1,1450 


’ 


3312 Mises en vigeueur 


Page 
Regles et recommandations pour les liaisons par frequence 
porteuse le long de lignes de transport A ä haute 
tension . . 978 
Regles et recommandations de TASE pour " symboles gra- 
phiques pour semi-conducteurs et condensateurs . . . 1091 
Regles et Recommandations de l’ASE dans le domaine 
«Symboles graphiques» : 1212 
Symboles graphiques pour plans d’ installations Au N? 


3.522 Mises en vigueur 


Mise en vigueur de la Publication 3062.1967 de l’ASE, 
«Regles pour cäbles de reseau ä basse tension» . . 207 
Mise en vigueur de la Publication 3079.1967 de l’ASE, 
«Regles pour les cäbles ä haute tension isoles au papier 
et remplis d’huile fluide pour des tensions jusqu’a 275 kV» 383 
Mise en vigueur de la Publication 3096.1967 de l’ASE, 
«Regles de l’ASE, Irregularites admissibles de la forme 
d’onde de la tension produite par des grandes machines 
synchrones» : 246 
Mise en vigueur de la Publication 3098. 1967 de VASE, 
«Regles pour sources d’alimentation des appareils porta- 
tifs de prospection de matieres radio-actives» . . 383 
Mise en vigueur de la Publication 3114.1967 de VASE, 
«Caracteristiques generales de l’instrumentation des r&ac- 
teurs nucl&aires» : 
Mise en vigueur de la Publication 8001. 1967 de TASE, 
«Regles et recommandations pour les symboles litteraux 
et les signes» RR: 288 
Mise en vigueur de Publications dans le domaine "des com- 
posants electrom&caniques pour €quipements &@lectro- 


1267 


niques et de telecommunications . . 100 
Mise en vigueur de Publications dans le domaine "«Electro- 
acoustique» 798, 831 


Mise en vigueur de Publications dans le domaine «Lampes» 799 


3.6 ASE et UCS 


3.61 Assemblee annuelle 
Assemblee annuelle de 1967 de ’ASE et de l’UCS: 


ANISERETER URL ! © 0 20)7/ 
Mise en vigueur des Modifications et compl&ements & la ae en 0. 
1"° edition des Prescriptions pour les coupe-circuit ä vis Programme 2 ER 
et ä broches & fusible enferme&, Publication 1010.1967 de 
VASE, ainsi que des Normes SNV 24480 et 24780 . 1125 
3.62 Seances des Commissions 
3,52 Regles et recommandations Commission de l’ASE et de ’UCS pour l’etude des questions 
5 relatives ä la haute tension (FKH): : 
3.521 Projets 55° Assemblee des membres. -. » . 2. 2... .. 100 
Regles pour les sources d’alimentation des appareils porta- Comite de Travail . st ee 514, 1267 
tifs de prospection de matieres radio-actives. . . . 104 56° Assemblee des membres. . . a a 1305) 
Regles de l’ASE dans le domaine «Electro-acoustique» 248, 516 Commission des perturbations radioelectriques . IS 
R£gles de ’ASE dans le domaine «Lampes» . . 516 
Regles de ’ASE pour cellules, elements, assemblages et 3.63. Communiques des Institations de onE 8 
groupes redresseurs semi-conducteurs monocristallins. . 800 
Regles de ’ASE, Caracteristiques generales de l’instrumen- Examıens pour electriciens d’exploitation . . 205 
tation des r&acteurs nucleaires . . 978 Cäbles de reseau a basse tension avec conducteur exterieur 
Regles de ’ASE, Alimentation des appareils de prospection concentrique . . ee 
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3.72 Assemblee generale 
Ordre du jour de la 83° Assemblee generale (ordinaire) de Er 


l’ASE A EL RE RER RER P 
83° Assemblee generale (ordinaire) de l’ASE le 27 aout 1967 
a Lausanne: 
Allocution presidentielle. — H. Tschudi . a at 
Conference. R. Stadler . BE Ar Pe: Fern 
Rapport 1966 du Comite . AR 
Rapport 1966 des Institutions de contröle de "ASE 5 Sul 
Compte d’exploitation 1966 et Budget 1968 de PASE . 627 
Compte d’exploitation de l’exercice 1966 et nn 1968 


des Institutions de contröle de l’ASE 628 
Compte de resultats no de ’ASE . 629 
Bilan 1966 de ’ASE . PN EEE 630) 
Fonds de la commission d’ "Studes, Fonds Denzler et 

Fonds de prevoyance du personnel ER 631 
Propositions du Comite de ’ASE ä l’Assemblee generale 

des19672 22... nz 687 

687 


Rapport de l’organe de contröle de VASE £ 
Rapport 1966 du Comite Electrotechnique Suisse (CES) . 761 
Proces-verbal de la 83° Assemblee generale (ordinaire) de 


VASE le 27 aoüt 1967 a Lausanne . . 1146 
3.73 Seances 

Comite de !’ASE . 207, 339, 796, 939, 1144 
Bureau du Comite de FASE pour les Institutions de con- 

tröle a5, 0 
Comite Blectrotechnique Suisse (CE$) re 541266 
Comite de securite du CES. . 8 SIE N) 
Comite Technique 1 du CES . 83035 
Comite Technique 2 du CES 

Sous-Commission 2F . 2 . 1145 
Comite Technique 3 du CES BR ker 154, 288, "465, 7222 

Sous-Commission UK-R 288, 550, 662, 831, 1036, 1209 

Sous-Commission UK-HI. . . . \ . 1035 
Bontesmlechniquens du CHES u... u. 2. 1662 
Comite Technique 9 du CES . AS, Sl, Tara, NS) 
BonitcmkechniqueslO.-durERS 1... urn. nn 350 
Comite Technique 12 du CES 
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@omtertechnique 13A du CES . . 7. 2.2 2... 2376 
Gonntewhechnique-1l3B-du CES ı. 2. nn... 2,8530 
GomtesDechnique 1l3Exdu/ CEST. 1... 2 .n m. 2,550 
Bomilewnechnigue ISB du.CES?. sm 2 u un 939 
Gomite Technique 15C du CES . . . 796, 1036 
eo niemlechniquesl7Ardu GEST u 154 
Comite Technique 17B du CES . ig: 3 NOS 
Comite Technique 24 du CES 722, 974 
Comite Technique 25 du CES AR RE 72329714, 
eomteslechniquez297duscESs 2. nel 
@omteliechniquer32Bxdu. GES 2. u 723r 1036 
Gontesliechnique B2e du CES 155 
Comite Technique 33 du CES 

SOUS@BmmissionJ ÜRK-KK . ı nu... 2. 155 
@onmitembechniques34A du. @ES 7 ve 38 
eomiteslechnigque 34D.- du CES I. nr. 92 22796 
BOneslechnique#38ı du EESI . . 2 mu. 7220099 
Comite Technique 40 du CE . . 288, 383, 576 
@onntenlechnique Al du EESI 0.0 793 
om liechnique 44 dur CES 0.00 576 
Gonmtemlechnique 45, du ERS 0.0000. a sr 
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Comite Technique 50 du CES 
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Comite Technique 200 du CES 
Comite Technique 201 du CES 
Comite Technique 203 du CES 
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Br keehnigde 213 ducES . . . . 0. Von 
Comit€ Technique 215 du CES . . . 425, 798, 1037. 1267 
Comite Technique pour le CISPR PENEE- a. 663 
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Comite National suisse de la CIGRE. . ; 514 
Commission de l’ASE pour la «Fondation Denzler» a 00 
Comite d’ Experts de ’ASE pour l’examen de demandes de 

concessions pour liaisons A frequence porteuse le long 


de lignes A haute tension (EK-TF) . 3 100 
Comite pour la normalisation des types de transformateurs 

(AVT) i Re ! 858 
Fonds de prevoyance du personnel de l"ASE r 246 

3.74 Manifestations 

29° Journee de la haute fr&quence de l’ASE a Lucerne 

Conferences , BEE RE 1162 
Assemblee de discussion de VASE sur eryoconducteurs et 

supraconducteurs, les 17 et 18 mai 1966 a Zurich 

Conference 167 
Assemblee de discussion de PASE- sur - Batteries &lectriques 

et Accumulateurs 

Conferences ; 5 209, 249, 438 
Assemblee de discussion de 'TASE sur l’automation et la 

transmission d’information dans les usines d’electricite 

et les reseaux de distribution 

Avisu. Te Me Er 19 

Programme . Te a 832 

Introduction. — w. Lindecker ER 2989 

Conferences 990, 1061, 1115, 1723 1176, u, 1235 
26° Journee Suisse de la technique des telecommunications 

Programme . ee ES 9 
30° Journe&e de la haute frequence de VASE 

Programme . 1040 


Assemblee de discussion de la CSE. Eclairage exterieur 
Conferences N EN ee: 490,2 5244856258653 
Discussion . . 2035 

Assemblee de discussion de ja CSE: Etat et "developpement 
en Eclairagisme : en 

Was man über den SEV v wissen "sollte. Pressekonferenz am 


20. November 1967 in Zürich 1180 
3.75 Communications 
Ausseuil-derkan nouveau: Hr Matt 1 


Nouveaux membres de ’ASE 
101, 156, 289, 384, 799, 831, 858, 1089, 1146 

Vorort de lI’Union Suisse du Commerce et de l’Industrie 
101, 246, 799, 975 
Mitarbeiter für das Bulletin des SEV gesucht 152, 1265 
Admission de systeme de compteur d’electricit€e ä la veri- 


Teatonmre: 197. 1145 
Bibliotheque de PASE . ae: 424, 464 
Amoslecteuns ar. 3 E88 
Constitution d’un Comite Technique 65, Equipements 

electriques de regulation et d’automatique . . . . . 1267 
@BZZBulleüne O@zerEr 1267 
Encyclopedie des Isolants &lectriques 1267 
Statistique des centrales Electriques de Suisse . 1267 

3.76 Publications, tirages A part 
Publications de PASE. . . 2 OT 
Nouvelle statistique des centrales suisses de’ &lectricite . Ko 
Livre de Wyssling ee al 


Nouvelles publications de la "Commission Electrotechnique 
Internationale . ; ß 157,514, 19999753 
Nouvelles publications de la Commission internationale de 
reglementation en vue de l’approbation de l’Equipement 
Electrique . . 289 

La fiabilite, probleme. de direction. Considerations faites 

par le Comite d’Etudes N° 56, Fiabilit€ des composants 
et materiels Electroniques, de la Commission Electrotech- 


1090 


Diquelnternationalen (GET) sr 2290 
Nouveau tirage a part. . ae rl EN 
Encyclopedie des Isolants &lectriques | 1267 
Statistique des centrales @lectriques de Suisse 
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